Power Window 
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(BAT) (IG) (ACC) (BAT) Main Body ECU 
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\7 


Window Lock SW 


E59(B), E61(D) 
Main Body ECU 


Driver Side 
Driver Side 
Down SW 


Up SW 


Driver Side 
Auto SW 

Front Passenger Side 
Rear LH Side 
Control SW 
Rear RH Side 
Control SW 


Control SW 


15 
Power Window Master SW 
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14 
Power Window ECU 
(Front LH) 
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Power Window 


E59(B), E61(D) 
Main Body ECU 


25A 
RR DOOR LH 


K3 
Power Window ECU 
(Rear LH) 


H5 
Power Window ECU 
(Front RH) 


Manual Up 
Manual Up 


K4 
Power Window SW 


H6 


Power Window SW 
(Front RH) (Rear LH) 
e a 
= = 
4 6 
W-B 11 E37 L16 
Junction Junction 
Connector Connector 
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E59(B), E61(D) 
Main Body ECU 


25A 
RR DOOR RH 


10 [EMT] 


Power Window ECU 
(Rear RH) 


Door Courtesy SW (Front LH) 


L7 


y 


(Front LH) 


Key Unlock 
12 
Door Lock Assembl 


J4 
Power Window SW 
(Rear RH) 


co Aid 

| 
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M12 E37 
Junction Junction 
Connector Connector 
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Power Window 


E59(B), E61(D) 
Main Body ECU 


Junction 
Connector 
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O : Parts Location 


B 


peso |e [os OOS 
peso [e fe SSC iS 
pes | 0 fee 


© : Relay Blocks 


Relay Blocks (Relay Block Location) 
Engine Room R/B (Engine Compartment Left) 


©) : Junction Block and Wire Harness Connector 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 
3A 


M 
O 


| 
36 Instrument Panel Wire and J/B No.3 (Instrument Panel Left) 


a 
a 
0G 
Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 
30 
PoP [30 ___—_—| FloorWireandinstrument Panel JB (LowerFinishPane) CS 


[_] : Connector Joining Wire Harness and Wire Harness 


Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) 
| AE2 [69 | Engine Room Main Wire and Instrument Panel Wire (Instrument Panel Left) 


EL1 
ye Instrument Panel Wire and Floor Wire (Left Kick Panel) 


| emi [69 ~~ Instrument Panel Wire and Floor No.2 Wire (Right Kick Panel) 


HE1 
ee Front Door RH Wire and Instrument Panel Wire (Right Kick Panel) 
Front Door LH Wire and Instrument Panel Wire (Left Kick Panel) 


Rear Door No.1 Wire and Floor No.2 Wire (Center Pillar RH) 
Rear Door No.2 Wire and Floor Wire (Center Pillar LH) 


WU : Ground Points 


Ground Points Location 
Tr 
| —1 [69 ~~———_| Left Side of the Instrument Panel Reinforcement 


| &2 |69 | Instrument Panel Brace LH 
Roof Side Rear Inner Panel RH 
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